CALCULATION'S
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METHOD USED IN CR AND V

Alva Std. 3 gm.                  N/20 FeAm sulph.

1.03 per cent Cr
.228 percent V

.0103 gm. Cr in 1 gm. Alva.
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V-blank      1.0 c.c.

1 c.c.= .084 per cent Cr on 1 gm. basis.
.00228 gm. V in 1 gm. Alva.
3

.006840(^00254 gm. V value of 1 c.c. N/20 FeAm sulph.
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No. 30a 4 gm.    N/20 FeAm sulph.
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